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PART III 
Stores Purchase 


Fire and Rescue Services Department 


പുനർ ദർഘാസ് പരസ്യം 


(1) 


[ നമ്പർ 43/ 2014 -15 ) 


നമ്പർ എഫ്1-11636 / 2012- 2. 

2015 ഫെബ്രുവരി 1. 
- ( 1 ) കേരള ഫയർ ആന്റ്റെസ്ക സർ വ്വീ സസ് 
വകുപ്പിലേക്ക്അണ്ടർ വാട്ടർ ക്യാമറ 24 എണ്ണം വിതരണം ചെയ്യുന്ന 
തി ലേ ക്കാ യി താൽപ്പ ര്യ മു ള്ള വ രിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ 43 / 2014 - 15 നമ്പരായി ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
മേൽപ്പടി ദർഘാസിന്റെ വിശദ വിവരങ്ങൾ ദർഘാസിനോടൊപ്പം 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


(2 ) അസ്സൽ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 2,600 + 5 % 
മൂല്യാധിഷ്ഠിത നികുതിയും ഈ ഓഫീസിൽ ഒടുക്കേണ്ടതാണ്. 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - 1,300 + 5 % 
മൂല്യാധിഷ്ഠിത നികുതിയും ഒടുക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറ ത്തിന്റെ വില യാതൊരു കാര ണ വ ശാലും മടക്കി 
കൊടുക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില്പന 4 - 3- 2015, 
3 മണിക്ക് അവസാനിക്കുന്നതാണ്. നിശ്ചിത ഫോറത്തിലുള്ള 
ദർഘാസുകൾ 5 - 3 - 2015, 5 മണിക്ക്മുൻപായി ഈ ഓഫീസിൽ 
ലഭിക്കേണ്ടതാണ്. പ്രസ്തുത തീയതിക്കു ശേഷം ലഭിക്കുന്ന 
ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . 


2. Period within which 

goods should be 
delivered 


: Within two weeks from 

receipt of supply order. 


6 - 3- 2015 , 11 amloð Böreion JA206SCO COJOJOS cool 
കൃത പ്രതിനിധികളുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ വച്ച് ദർഘാസു 
കൾ തുറക്കുന്നതായിരിക്കും. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം 
ചെയ്യാൻ പാടില്ല . 

(3) » Bôrelomlom nomine ojcos QJ060300 , 
വ്യവസ്ഥകൾ, ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ മുതലായവ കമാന്റന്റ് 
ജനറൽ, ഹോം ഗാർഡ്സ് സിവിൽ ഡിഫൻസ് ഫയർ ആന്റ് 
റെസ്ക് സർവ്വീസസ്, കേരള, ഹൗസിംഗ് ബോർഡ് ജംഗ്ഷൻ, 
0131028 1 . 63., OlJUMM01100 -695 001 290 33 -Dlmuojos 
ഓഫീസിൽ നിന്ന് എല്ലാ പ്രവൃത്തി ദിവ സ ങ്ങ ളിലും 
വൈകുന്നേരം 5 മണിവരെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസിന്റെ 
വില് യാതൊരു കാര ണ വ ശാലും പോസ്റ്റൽ ഓർഡർ, 
പോസ്റ്റ് സ്റ്റാമ്പ്, ചെക്ക്, ബാങ്ക് ഡാഫ്റ്റ് എന്നിവ യായി 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 

[No. 43/2014- 15 ] 


3. Rates should be quoted : f.o.r., Thiruvananthapuram . 

for the delivery including all 
taxes, transportation charge , 
customs duty and 2 years 
AMC amount, after 

warranty period 
4 . Payment 

: 90 % payment against delivery 

at Thiruvananthapuram in 

good condition . 
5 . Other Special Condition : 1. A warrantee of 12 months 

from the delivery of item . 
2. EMD — 1 % of PAC . 
3. Any deviation from the 

above Specification shall 
be pointed out separately 
with detailed explanation . 


4 . Quoted rate should be 

inclusive of 3 years AMC 
at site. 


No. F1- 11636 /2012 - 1. 

1st February 2015 . 
1. Sealed tenders are invited for the Purchase of 
24 Nos . of Under Water Camera for Kerala Fire and 
Rescue Services Department, Thiruvananthapuram . Details 
of items can be had along with the tender forms. The tenders 
are to reach the undersigned before 5 - 3 - 2015 at 5 p . m . 

2. The tenders should be superscribed as Tender 
No. 43/ 2014 - 15 , and addressed to the Commandant 
General, Home Guards Civil Defence and Fire and Rescue 
Services Headquarters , Housing Board Junction , 
Thiruvananthapram - 1. Late tenders will not be accepted . 
The tenders will be opened at 11 a . m . on 6 - 3 - 2015 in 
the presence of such tenderers or their authorized 
representatives who may be present at the time. 

3. Intending tenderers may on application to the 
Commandent General obtain requisite tender form on 
which tenders should be submitted . Application for tender 
forms should be accompained by the cash remittance / 
money order of 2 ,600 + 5 % VAT (Round to next Rupee ) 
per copy which is the price fixed by Government and is 
not refundable under any circumstance . The tender forms 
are not transferable . The sale of tender forms will be 
closed at 3 p . m . on 4 - 3 - 2015 . Neither Cheques, Bank 
Drafts , Postal Order, Postage Stamps etc. will be accepted 
towards the cost of tender forms, nor will be tender form 
be sent by value payable post. Duplicate tender forms if 
required will be supplied @ 1 ,300 + 5 % VAT per copy. 
The tenderers are to read the general conditions given in 
the tender forms carefully before the forms are filled up . 


5 . Anybody attempting to 

offer bribe or otherwise 
influence the officials of 
the Kerala Fire and 
Rescue Services will 
be disqualified from 
participating in the 
purchase procedure . 


Specification for Under Water Video Camera 
• It should be a drop vodeo HD camera and can be 

operated to a depth of minimum 50 meters. 
• It must be connected to a surface monitor for viewing 

in real time and the surface control of camera setting 

via on screen display menu should be provided . 
• For connecting the camcorder and the monitor a 

60 meter suitable connecting reel should be supplied . 
SDI-HDMI convertor should be provided (BNC 
connector for SDI video in and standard size HDMI 

connector for HDMI output). 
• The video output should be digital: HD - SDI. 
• It should be compatible with internal LED lighting 

when low ambient light level. 
• The camera should have suitable mechanism to prevent 

condensation in cold water. 


1. Whether samples 

are essential 


Conditions 
: Pamphlets , Photograph etc. 

should be forwarded along 
with the tender. The sample 
of products should be 
produced at the time of 
opening of tender. 


• The camera should be operated in DC power supply. 


The monitor should be of minimum 10 " LCD type and 
should have sufficient storage capacity with adequate 
slots /ports and suitable power adaptors should be 
provided. 


Larger hard carrying/ storage case to hold the entire 
unit should be provided . 


- (2 ) 


[ നമ്പർ 48 / 2014 - 15 ) 


The tenders will be opened at 11 a . m . on 13 - 3 - 2015 
in the presence of such tenderers or their authorized 
representatives who may be present at the time. 

(3 ) Intending tenderers may on application to the 
Commandent General obtain requisite tender form on 
which tenders should be submitted . Application for tender 
forms should be accompanied by the cash remittance / 
money order of 1, 100 + 5 % VAT (Round to next Rupee ) 
per copy which is the price fixed by Government and is 
not refundable under any circumstance . The tender forms 
are not transferable . The sale of tender forms will be 
closed at 3 p . m . on 11- 3 - 2015 . Neither Cheques, Bank 
Drafts, Postal Order, Postage Stamps etc. will be accepted 
towards the cost of tender forms, nor will the tender form 
be sent by value payable post. Duplicate Tender forms if 
required will be supplied @ ` 550 + 5 % VAT per copy. The 
tenderers are to read the general conditions given in the 
tender forms carefully before the forms are filled up. 


Conditions 


1. Whether samples 

are essential 


: Pamphlets , Photograph etc . 

should be forwarded along 

with the tender. 
: Within 2 weeks from the 

receipt of supply order 


നമ്പർ എഫ്2 -12418 /2014- 2. 

2015 ഫെബ്രുവരി 7 . 
( 1) കേ രള ഫയർ ആന്റ് റെസ് - സർവ്വീ സസ് 
വകുപ്പിലേക്ക് ലീക്കേജ് അറസ്റ്റർ കിറ്റ് 8 എണ്ണം വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിലേക്കായി താൽപ്പര്യമുള്ളവരിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ 48 / 2014 - 15 നമ്പരായി ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
മേൽപ്പടി ദർ ഘാ സിന്റെ വിശദ വിവ ര ങ്ങൾ ദർ ഘാ സി 
നോടൊപ്പം ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഏകദേശ അടങ്കൽ തുക - 
5. 27 ലക്ഷം. 

നിരതദ്രവ്യം - അടങ്കൽ തുകയുടെ 1 %. 

(2 ) അസ്സൽ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 1, 100 + 5 % 
മൂല്യാധിഷ്ഠിത നികുതിയും ഈ ഓഫീസിൽ ഒടുക്കേണ്ട 
താണ്. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 550 + 5 % 
മുല്യാധിഷ്ഠിത നികുതിയും ഒടു ക്കേ ണ്ട താ ണ് . ടെണ്ടർ 
ഫാറത്തിന്റെ വില യാതൊരു കാരണവശാലും മടക്കികൊടുക്കു 
ന്നതല്ല. ടെണ്ടർ ഫാറത്തിന്റെ വില്പന 11 - 3 - 2015, 3 മണിക്ക് 
അ വ സാ നി ക്കു ന്ന താ ണ് . നിശ്ചിത ഫാറ ത്തി ലു ള്ള 
ദർഘാസുകൾ 12 - 3 - 2015, 5 മണിക്ക് മുമ്പായി ഈ ഓഫീസിൽ 
ലഭിക്കേണ്ടതാണ്. പ്രസ്തുത തീയതിക്ക് ശേഷം ലഭിക്കുന്ന 
ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. 
13 - 3 - 2015, 11 മണിക്ക് ദർഘാസുകാരുടെയോ അവരുടെ 
അംഗീകൃത പ്രതിനിധികളുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ വച്ച് 
ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതായിരിക്കും. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ 
കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ല . 

(3 ) ഈ ദർഘാസിനെ സംബന്ധിച്ച വിശദ വിവരങ്ങൾ, 
വ്യവസ്ഥകൾ, ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ മുതലായവ കമാന്റന്റ് 
ജനറൽ, ഫോം ഗാർഡ്സ്, സിവിൽ ഡിഫൻസ്, ഫയർ ആന്റ് 
റെസ്ക് സർവ്വീസസ്, കേരള ഹൗസിംഗ് ബോർഡ് ജംഗ്ഷൻ, 
പുളിമൂട് പി. ഒ., തിരുവനന്തപുരം-695 001 എന്ന ഓഫീസറുടെ 
ഓഫീസിൽ നിന്ന് എല്ലാ പ്രവൃത്തി ദിവ സ ങ്ങ ളിലും 
വൈകുന്നേരം 5 മണി വരെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസിന്റെ 
വില യാതൊരു കാരണവശാലും പോസ്റ്റൽ ഓർഡർ, പോസ്റ്റ് 
സ്റ്റാമ്പ്, ചെക്ക്, ബാങ്ക് ഡാഫ് റ്റ് എന്നിവ യാ യി 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 


2 . Period within which 

goods should be 
delivered 


3 . Rates should be quoted : f.o .r., Thiruvananthapuram 

for the delivery of all 
taxes , including trans 
portation charge, 
customs duty etc . 


4 . Payment 


: 90 % payment against 

delivery at 
Thiruvananthapuram in 
good condition 


ിൽ 


5 . Other special 

condition 


- 1 . A guarantee of 12 months 

from the date of delivery 
of item . 


| [ No. 48/2014-15] 


No. E2 -12418/ 2014 -1 . 

7th February 2015. 
(1 ) Sealed tenders are invited for the Purschase of 8 
Nos. of Leakage Arrester Kit for Fire and Rescue Services 
Department, Thiruvananthapuram . Details of items can be 
had along with the tender forms. The tenders are to reach 
the undersigned before 12 - 3- 2015 at 5 p . m . 

( 2 ) The tenders should be superscribed as Re -tender 
No . 48 /2014 - 15 and addressed to the Commandant 
General, Home Guards Civil Defence and Fire and Rescue 
Services Headquarters, Housing Board Junction , 
Thiruvananthapuram - 1. Late tenders will not be accepted . 


2 . EMD should only be 
enclosed as crossed 
Demand Draft/ Fixed 
Deposit in State Bank of 
Travancore in favour of 
" The Commandent General, 
Fire and Rescue Services 
Headquarters, 
Thiruvananthapuram- 695 011 
in the tender envelope. 
3. Anybody attempting to 
offer bribe or otherwise 
influence the officials of 
the Kerala Fire and Rescue 
Services will be disqualified 
from participating the tender. 


Specification for Leakage Arrester Kit 

The Leakage Arrester Kit shall consist of necessary 
tools and equipment which can be used to control and 
arrest any kind of leak in the LPG Bullet tanker, LPG 
Cylinder and LPG pipelines . It shall be easy to operate 
and shall not produce any spark or cause ignition during 
its operation . 

The Kit shall necessarily consist of the following : 


1. Pusher Assembly . 


2. Valves with Allen Keys for LPG - 2 Nos. 
3. PG / TG Plugging Assembly 
4. Flange Sealing Bond with SS Clamp 
5. Mechanical Special Wooden Blocks and spark 

proof Hammer. 
6 . Teflon Tape 
7. M -Seal, Putty , Plaster of Paris 
8. Breathing Mask -5 Nos. 
9 . Asbestos Hand Glove 
10. Safety Goggles 

The supplier should provide the operating manual for 
the safe operation of the tools along with the kit and 
provide a demonstration of the tools for the personnel of 
the Department at Fire and Rescue Services Headquarters , 
Thiruvananthapuram . 


Fire and Rescue Services 
Headquarters , 
Thiruvananthapuram . 


JOE KURUVILLA Easow , 
Director (Administration ), 
For Commandant General. 


